
URUNLIIC {Radio Werke Kurth/Bay) - Modd. 1060/J e 7059. Apparecchi AM/KM. Una gamma onde medie, nna gamma onde corte e una gamma ondr ultracorte (FM). Medie fre- 

quenze a 468 kc/a e a 10,7 Mr/s. Potenza indiatorta d'uaeita 3 wait. Conaumo 4 A a 160 V. 


CRUNDIC ■ Modd. 1060 J e 7059 


CRUNDIC - Modd. 10604 e 7059 


















